ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 18 NOVEMBRE 1962 (12: Circonscription de la Seine) 


CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS 


ECIS VAYRO 


33 ans 


Président des Jeunesses indépendantes 
Administrateur à la Télévision Française 
Diplômé de l'Ecole Supérieure de Journalisme 
Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Sociales 
Membre Délégué de la Ligue Auvergnate et du Massif Central 
Ancien Président de la Conférence Molé-Tocqueville 
Directeur Politique de «l'Echo du 12°» 


Secrétaire Général Adjoint 
du Centre des Indépendants de la Seine 
Remplacant éventuel : 


Pierre DESOMBRES 


Technicien du Bâtiment 
Engagé Volontaire 
Combattant des Deux Guerres 
Médaille Militaire - Croix de Guerre 1914-1918 
Ancien membre du Comité de Libération du 12: 
MEMBRE DU CENTRE REPUBLICAIN 


EÉlectrices, Electeurs, 


Je me présente à vos suffrages comme candidal du Centre National des Indépendants, 
la grande formation politique groupant l'ensemble des républicains nationaux. 

Je suis un homme nouveau, un Indépendant. 

J'habite l'arrondissement depuis plus de 50 ans. Je connais vos problèmes el ceux de nos 
quartiers. 

De tous les candidats investis par un grand mouvement politique, je suis le seul à défen- 
dre toutes les libertés contre le communisme, le dirigisme ou la lechnocratie. 

Je vous demande de m'accorder votre confiance. 

Régis VAYRON. 





PROGRAMME 
DEFENSE DES LIBERTES ET DES INSTITUTIONS 


— Respect de la loi, seule véritable garantie pour les citoyens contre l'arbitraire ; 
— Défense de toutes les libertés, y compris celle de l'Enseignement ; 

— Application de la Constitution dans l'équilibre des pouvoirs ; 

_— Gouvernement de législature pour éviter le retour à linstabilité de la IV°. 


@ POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE 


— Arrêt des dépenses somptuaires de l'Etat ; 
— Expansion dans la stabilité du franc, seule garantie du pouvoir d'achat des travailleurs et de la pros- 
périté de la Nation ; | 
Politique en faveur de la Jeunesse : 
— logement, constructions scolaires, développement de l’enseignement technique. 
Politique de maintien du plein emploi; | 
Intégration des Français d'Algérie ; 
Amélioration du sort des Vieux ; 
Défense des entreprises libres et des professions libérales sans cesse menacées par la fiscalité et un 
dirigisme envahissant ; 


@ POLITIQUE EXTERIEURE ET MILITAIRE 


Présence active de la France dans les organisations internationales ; 

Reprise des efforts justifiés par le succès du Marché Commun, pour construire l'Europe partenaire 
des Etats-Unis ; + 

Consolidation de l'Alliance Atlantique ; 

Nésociation en vue d'une défense intégrée et d’une force de frappe européenne moins coûteuse pour 
la France et plus efficace pour la Défense commune, 


5 
COMITÉ DE PATRONAGE 
Edmond BARRACHIN, Général GANEVAL, 


Président du Groupe Indépendant au Sénat. Sénateur, Ancien Secrétaire Général de la Présidence de 


Bertrand MOTTE la République, 
ertran TTE, | 

| | Indépendant à l'Assemblée Nationale. Alain GRIOTTERAY, 

Président du Groupe pen One ee 
Henry BERGASSE, 


président de la Commission de la Défense Nationale à Bernard GUYOMARD, 
l'Assemblée Nationale. Président de l'Association Interministérielle des Attachés 


Camille LAURENS d'Administration Centrale, 
ami e L ] j æ + 
Secrétaire Général du Centre National des Indépendants. Le Président J. BROUCHOT, 


Professeur PORTMANN, l Louis PAGES, 

président de l'Alliance Démocratique, Sénateur, Docteur en Médecine, 
FREDERIC-DUPONT, Mme Renée PEUCHANT, 

Précident du Centre des Indépendants et Républicains Administrateur du Bureau d'Aide Sociale du 12", Secrétaire 
Nationaux de Paris et de la Seine, Vice-Président de l'Assemblée de la Commission Municipale de la Famille, 


Nationale. Pierre GIRARD, 

Julien BRUNHES, Docteur en Droit. 
Sénateur de la Seine, Henri CHAPELLE, 

Pierre-Christian TAITTINGER, Industriel. 
Président du Conseil Municipal de Paris. Jean ARIES, 

Julien TARDIEU, Fonctionnaire à la Préfecture de la Seine 
Ancien Président du Conseil Municipal de Paris, Député. André REGNAULT, 


Jacques FERON, Commerçant. 
Ancien Président du Conseil Municipal de Paris, Député, Jean ROULET, 


: Ingénieur Electricien. 
Mme Janine ALEXANDRE-DEBRAY, m 
Présidente du groupe des Conseillers Municipaux de Paris Louis SOTILE, 
Indépendants. Employé de commerce. 


Pour sauvegarder vos libertés, 


Pour barrer la route au Communisme, 
VOTEZ RÉGIS VAYRON 


Sul 27s HUE NICOLOs PARIS-ZVI* 





